. En 1958 : 1 Franc valait 1 Mark 
• En 1974 : 1 Franc ne vaut plus que 1/2 Mark 


Depuis la crise monétaire internationale de 1971, Giscard d'Estaing 
se fait passer pour le champion des parités fixes entre les monnaies. Mais, 
depuis Janvier dernier, non seulement le franc "flotte" .... mais il coule ! 


, Depuis 1970, Giscard d'Estaing proclame tous les 2 ou 3 mois que 
"la hausse des prix se ralentira dans quelque temps" ou fait dire à ses 
"experts" qu'ils "prévoient non pas une accélération, mais un ralentisse- 
ment prochain de la hausse des prix". 

Or, depuis le début de 1974, les prix augmentent au rythme d' un 
doublement tous les 4 ans , alors que "l'enrorunt Giscard^' de Janvier 1973 
ne permet de doubler la mise qu'en 20 ans. Qui donc vole les épargnants ? 

. En 1960, la France occupait le 1 er rang pour les équipements 
collectifs et sociaux. 

En 1974, elle se retrouve au 7 ème rang. 

Qui donc a décidé des orientations du budget de l'Etat pendant 
cette période, sinon le Ministre de r’Econômie et des Finances ? 


. Depuis 1969, Giscard d'Estaing se glorifie du taux de croissance 
élevé de la production française et de la part grandissante des exportations, 
assurant que c'est là le moyen d'éviter le chômage. Comment expliquer alors 
que le chômage ait doublé pendant cette période ? 

Et puis où sont donc passés ces soi-disant 6 ^ de croissance 
annuelle ? Lequel d'entre vous a vu son pouvoir d'achat augmenter de 
6 ^0 par an ? 

Alors Giscard d'Estaing est-il comme il veut le faire croire 
cc bon gestionnaire de l'économie française ? 


Le 19 Mai, vous voterez pour le plus compétent et le plus honnête : 

François MITTERRAND 


La Section du XI le Arrondissement 
du Parti Socialiste. 


S'adresser à Gérard LEBEL 
19, rue Lasson - 75012 Paris. 
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